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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 540 

23 Ιουνίου 2004 


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Καθορισμός πολεοδομικών και κτιριοδομικών όρων 
για το έργο "Γενικό Κατάστημα Κράτησης Στερεάς 


Ελλάδας", που βρίσκεται στη θέση Τσιφλικάκι, του 

Δήμου Δομοκού, Ν. Φθιώτιδας. 1 

Καθορισμός πολεοδομικών και κτιριοδομικών όρων 
για το έργο "Γενικό Κατάστημα Κράτησης Κεντρι¬ 
κής Μακεδονίας ΙΜ", στο 2554 αγροτεμάχιο του 
αγροκτήματος Δήμου Νιγρίτας, Νομού Σερρών... 2 


ΑΠΟΦΑΣΕΙ Σ 

Αριθ. οικ. 26064 (1) 


Καθορισμός πολεοδομικών και κτιριοδομικών όρων για το 
έργο "Γενικό Κατάστημα Κράτησης Στερεάς Ελλά¬ 
δας", που βρίσκεται στη θέση Τσιφλικάκι, του Δήμου 
Δομοκού, Ν. Φθιώτιδας. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 (παρ. 7) του Ν. 2408/1996 
(ΦΕΚ Α' 104), άπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 (παρ. 
15) του Ν. 2479/1997 (ΦΕΚΑ'67). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 5 (παρ. 8, 9, 12, 14, 16, 17 
και 19) του Ν. 2229/1994 (ΦΕΚΑ' 138). 

3. Τις διατάξεις του άρθρου εβδόμου (παρ. 2,4,5 και 6) 
τουΝ. 1955/91 (ΦΕΚΑΊ12). 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 21 (παρ. 5) του Ν. 2521/ 
1997 (ΦΕΚΑΊ74). 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 1577/1985 "Γενι¬ 
κός Οικοδομικός Κανονισμός" (ΦΕΚ Α' 210), καθώς και τις 
διατάξεις της απόφασης υπ’ αριθμ. 3046/304/3.2.1989 
"Κτιριοδομικός Κανονισμός" (ΦΕΚΔ' 59), όπως ισχύει. 

6. Την υπ’ αριθμ. 3037/31.7.2002 απόφαση Υπουργού 
Δικαιοσύνης, με την οποία ανατίθεται στην εταιρεία "ΘΕ- 
ΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε." η μελέτη, δημοπράτηση της 
κατασκευής, επίβλεψη και παραλαβή του έργου "Γενικό 
Κατάστημα Κράτησης Στερεάς Ελλάδας" (ΦΕΚ Β' 1044). 

7. Το υπ’ αριθμ. 19858/17.2.2003 έγγραφοτης εταιρείας 
"ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε." περί καθορισμού πολεο¬ 


δομικών και κτιριοδομικών όρων για το έργο "Γενικό Κα¬ 
τάστημα Κράτησης Στερεάς Ελλάδας", που βρίσκεται στη 
θέση Τσιφλικάκι, του Δήμου Δομοκού, Ν. Φθιώτιδας. 

8. Την υπ’ αριθμ. 28704/4362/26.11.2001 κοινή υπουρ¬ 
γική απάφαση "Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού 
και Αειφόρου Ανάπτυξης Καταστημάτων Κράτησης" (ΦΕΚ 
Β' 1575). 

9. Το Π.Δ/γμα της 6/17.10.1978 "Περί καθορισμού των 
όρων και περιορισμών δομήσεως των γηπέδων εκτός των 
ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων..." (ΦΕΚΔ'538), όπως 
ισχύει. 

10. Η υπ’ αριθμ. 4248/6.6.2003 έγγραφο όρων δόμησης 
της Δ/νσης Χωροταξίας Περιβάλλοντος, της Νομ/κής 
Αυτ/σης Φθιώτιδας, με το τοπογραφικά διάγραμμα, που 
το συνοδεύει. 

11. Την υπ’ αριθμ. 3999/3.6.2003 πράξη χαρακτηρισμού 
του δασαρχείου Λαμίας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

12. Το υπ’ αριθμ. 4011 /16.10.2003 έγγραφο της ΙΔ' Εφο¬ 
ρείας Προϊστορικών & Κλασσικών Αρχαιοτήτων, του 
Υπουργείου Πολιτισμού. 

13. Το υπ’ αριθμ. 4203/8.4.2003 έγγραφο της 7ης Εφο¬ 
ρείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, του Υπουργείου Πολιτι¬ 
σμού, αποφασίζουμε: 

1. Ορίζουμε τους παρακάτω πολεοδομικούς και κτιριο- 
δομικούς άρους, κατά παρέκκλιση από κάθε κείμενη διά¬ 
ταξη, για την ανέγερση του έργου "Γενικό Κατάστημα 
Κράτησης Στερεάς Ελλάδας" στο γήπεδο έκτασης 
126.976 τ.μ., όπως αυτό απεικονίζεται στο συνημμένο το- 
πογραφικό διάγραμμα με κλίμακα 1:750 στοιχεία Α-Β-Γ-Δ- 
Ε-Ζ-Α, που βρίσκεται στη θέση στη θέση Τσιφλικάκι, του 
Δήμου Δομοκού, Ν. Φθιώτιδας, ήτοι: 

α) Επιτρέπονται πάνω από το μέγιστο ύψος κτιρίων η κα¬ 
τασκευή στηθαίων μέγιστου ύψους 1,20μ., απολήξεις κλι¬ 
μακοστασίων με διαφυγή φύλακα μέγιστου ύψους 3,00μ. 

β) Επιτρέπεται η κατασκευή εντός του γηπέδου α' επι- 
βραδυντήρα (συμπαγής περιτοίχιση) ύψους από 6,00 μ. 
καιβ'επιβραδυντήρα (συμπαγής περιτοίχιση) ύψους 5,0 μ. 

γ) Επιτρέπεται να κατασκευαστούν 11 σκοπιές στον α' 
επιβραδυντήρα μέχρι ύψους 3,75 μ. πάνω από το ύψος 
αυτού. 

δ) Επιτρέπεται η κατασκευή περιτοιχίσεων ύψους 4,0 
εντός του γηπέδου. 

2. Ειδικότερα για την ανέγερση του "Γενικό Κατάστημα 
Κράτησης Στερεάς Ελλάδας" καθορίζεται: 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 


Συνολική καλυπτόμενη επιφάνεια: 8.885,57τ.μ. 
Συνολική δομημένη επιφάνεια: 13.035,65 τ.μ. 
Συνολικός όγκος: 47.286,46 κ.μ. 

Όροφοι: δύο (2) και υπόγειο. 

Εξασφαλίζονται 60 υπαίθριες θέσεις στάθμευσης αυ¬ 
τοκινήτων. 

^ 3. Αρμόδιος για τη μελέτη, την επίβλεψη της κατασκευ¬ 
ής και την ευθύνη της τήρησης των παραπάνω αναφε- 
ρομένων και των πολεοδομικών κανονισμών για το έργο 
είναι η εταιρεία "ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.". 


Η παρούσα απόφαση μετά τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως επέχει θέση οικοδομικής 
αδειας. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 17 Ιουνίου 2004 
οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 

ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

ΓΕηΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΧ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ 






















































ΓΕΝΙΚΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ 

ΚΛ. 1:1000 
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ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ: 















































































Αριθ. οικ.26059 

Καθορισμός πολεοδομικών και κηριοδομικών όρων για 
το έργο "Γενικό Κατάστημα Κράτησης Κεντρικής Μα¬ 
κεδονίας III", στο 2554 αγροτεμάχιο του αγροκτήμα¬ 
τος Δήμου Νιγρίτας, Νομού Σερρών. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 (παρ. 7) του Ν. 2408/1996 
(ΦΕΚ Α' 104), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 (παρ. 
15) του Ν. 2479/1997 (ΦΕΚΑ'67). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 5 (παρ. 8, 9, 12, 14, 16,17 
και 19) του Ν. 2229/1994 (ΦΕΚ Α' 138). 

3. Τις διατάξεις του άρθρου εβδόμου (παρ. 2,4,5 και 6) 
του Ν. 1955/1991 (ΦΕΚΑΊ12). 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 21 (παρ. 5) του Ν. 

2521/1997 (ΦΕΚΑΊ74). , 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 1577/1985 Γενι¬ 
κός Οικοδομικός Κανονισμός" (ΦΕΚ Α' 210), καθώς και τις 
διατάξεις της απόφασης υπ’ αριθμ. 3046/304/3.2.1989 
"Κτιριοδομικός Κανονισμός" (ΦΕΚΔ' 59), όπως ισχύει. 

6. Την υπ’ αριθμ. 3037/31.7.2002 απόφαση Υπουργού 
Δικαιοσύνης, με την οποία ανατίθεται στην εταιρεία ΘΕ- 
ΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε." η μελέτη, δημοπράτηση της 
κατασκευής, επίβλεψη και παραλαβή του έργου Γενικό 
Κατάστημα Κράτησης Κεντρικής Μακεδονίας III" (ΦΕΚ Β 
1044). 

7. Το υπ' αριθμ. 19589/17.2.2004 έγγραφο της εταιρεί¬ 
ας "ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε." περί καθορισμού πο¬ 
λεοδομικών και κτιριοδομικών όρων για το έργο "Γενικό 
Κατάστημα Κράτησης Κεντρικής Μακεδονίας III", στο 
2554 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Δήμου Νιγρίτας, 
Νομού Σερρών. 

8. Την υπ’ αριθμ. 28704/4362/26.11.2001 κοινή υπουρ¬ 
γική απόφαση "Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμου 
και Αειφόρου Ανάπτυξης Καταστημάτων Κράτησης 
(ΦΕΚ Β'1575). 

9. Το Π.Δ/γμα της 6/17.10.1978 "Περί καθορισμού των 
όρων και περιορισμών δομήσεως των γηπέδων εκτός των 
ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων..." (ΦΕΚ Δ 538), όπως 

Το υπ’ αριθμ. ΠΓΝ 140/10.2.2004 έγγραφο όρων δό¬ 
μησης του Πολεοδομικού Γραφείου Νιγρίτας, της Νομ/ κής 
Αυτ/σης Σερρών, με το τοπογραφικό διάγραμμα που το 
συνοδεύει. 

11. Την υπ’ αριθμ. 4203/14.10.2003 απόφαση Νομάρχη 
Σερρών “Καθορισμός χρήσης του 2554 αγροτεμαχίου 
του αγροκτήματος Δήμου Νιγρίτας, για την ανέγερση 
Γενικού Καταστήματος Κράτησης" (ΦΕΚΔ' 1208). 


12. Το υπ’ αριθμ. 461/20.2.2004 έγγραφο του Δασαρ¬ 
χείου Νιγρίτας, της Δ/νσης Δασών Σερρών, της Περιφέ¬ 
ρειας Κεν. Μακεδονίας. 

13. Το υπ’ αριθμ. 79/25.2.2004 έγγραφο της ΚΗ Εφο¬ 
ρείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων, του 
Υπουργείου Πολιτισμού. 

14. Το υπ’ αριθμ. 428/19.2.2004 έγγραφο της 12ης Εφο¬ 
ρείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, αποφασίζουμε: 

1. Ορίζουμε τους παρακάτω πολεοδομικούς και κτιριο- 
δομικούς όρους, κατά παρέκκλιση από κάθε κείμενη διά¬ 
ταξη, για την ανέγερση του έργου "Γενικό Καταστημα 
Κράτησης Κεντρικής Μακεδονίας ΙΙΓ’ στο 2554 αγροτεμά¬ 
χιο του αγροκτήματος Δήμου Νιγρίτας, Νομού Σερρών 
έκτασης 73.812 τ.μ., όπως αυτό απεικονίζεται στο συνημ¬ 
μένο τοπογραφικό διάγραμμα με κλίμακα 1:750 στοιχεία 
Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Α, ήτοι: 

α) Επιτρέπονται πάνω από το μέγιστο ύψος κτιρίων η 
κατασκευή στηθαίων μέγιστου ύψους 1,20μ., απολήξεις 
κλιμακοστασίων με διαφυγή φύλακα μέγιστου ύψους 


3,00μ. 

β) Επιτρέπεται η κατασκευή εντός του γηπέδου α επι- 
βραδυντήρα (συμπαγής περιτοίχιση) ύψους 6,00 μ. και β' 
επιβραδυντήρα (συμπαγής περιτοί)(ΐση) ύψους 5,0 μ. 

γ) Επιτρέπεται να κατασκευαστούν 11 σκοπιές στον α 
επιβραδυντήρα μέχρι ύψους 3,75 μ. πάνω από το ύψος 

αυτού. , , 

δ) Επιτρέπεται η κατασκευή περιτοιχισεων υψους 4,0 

εντός του γηπέδου. 

2. Ειδικότερα για την ανέγερση του "Γενικό Καταστημα 
Κράτησης Κεντρικής Μακεδονίας ΙΙΓ' καθορίζεται: 
Συνολική καλυπτόμενη επιφάνεια: 8.885,57 τ.μ. 
Συνολική δομημένη επιφάνεια: 13.035,65τ.μ. 


Συνολικός όγκος: 47.286,46 κ.μ. 

Όροφοι: δύο (2) και υπόγειο. 

Εξασφαλίζονται 56 υπαίθριες θέσεις στάθμευσης αυτο¬ 
κινήτων. 

3. Αρμόδιος για τη μελέτη, την επίβλεψη της κατασκευ¬ 
ής και την ευθύνη της τήρησης των παραπάνω αναφε- 
ρομένων και των πολεοδομικών κανονισμών για το έργο 

είναι η εταιρεία "ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. . 

4. Η παρούσα απόφαση μετά τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως επέχει θέση οικοδομικής 

άδειας. ^ 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 


Κυβερνήσεως. 


Αθήνα, 17 Ιουνίου 2004 


οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ 


ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ 


ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ 
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ΓΕΝΙΚΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ 
ΚΛ. 1:750 
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ΙΣΟΓΕΙΟ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 



ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


ΕΜΒΑΔΟΝ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ■ (ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΚΑΛΥΨΗ +ΠΛΑΚΟΣΤΡΟΣ8Σ+ΘΕΣΕΕΣΓ; 
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